+ 
SEWERYN SŁOMCZEWSKI 


po długich a dolegliwych cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami, 
zmarł dnia 12 lutego 1905 roku, o godzinie 6-ej. 


W smutku pozostała żona wraz z rodziną, zaprasza Przyjaciół i Kolegów na 
pogrzeb, który odbędzie się dnia 15-go lutego b.r. o godzinie 3-ej po południu, 
z Collegium Medicum na Grzegórzkach, wprost na cmentarz krakowski. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawi się dnia 16-go lutego 1905 roku, w kościele N. Maryi Panny, o godzinie 9-ej rano. 


